Carátula 


COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS 


(Sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2018). 


SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. 
(Son las 16:05). 


—Tenemos un proyecto en carpeta y deberíamos decidir cuándo lo votamos. El señor senador 
Delgado había quedado en resolver si invitábamos a alguien más a concurrir a la comisión. A su vez, 
nuestro compañero el señor senador De León, quien lamentablemente hoy no se encuentra presente, 
iba a presentar algunas modificaciones al articulado, de modo que posponemos para la próxima sesión 
la consideración del mismo. Realmente, lo ideal sería que el próximo miércoles pudiéramos resolver el 
tema. 


SEÑOR DELGADO.- ¿Me permite, señor presidente? Estamos hablando del proyecto sobre parques 
industriales, que viene con media sanción de la Cámara de Diputados. En realidad, tiene como 
antecedente un proyecto que presentamos en el período pasado y que en el último año tuvo un muy 
buen nivel de acuerdo. Eso fue tomado como base por el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
para impulsar el proyecto. Hubo algunas delegaciones que presentaron propuestas al respecto, 
muchas de ellas bastante atendibles. Le voy a pedir a la secretaría que nos recuerde cuáles fueron las 
delegaciones que estuvieron presentes en este ámbito. 


Recuerdo que había incluso algunas cuestiones de índole tributaria, esto es, faltaban algunos 
beneficios tributarios que formaban parte del espíritu original de la norma. Si no recuerdo mal, lo último 
que se resolvió fue que la bancada de Gobierno iba a haber algunas gestiones con los ministerios de 
Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería. A su vez, sé que particularmente el señor 
senador De León estaba preocupado por este tema y tenía algunas propuestas de modificación. 


En lo personal, pienso que sería una buena señal que finalizáramos este año con un proyecto 
de ley sancionado. No tengo dudas en cuanto a que hay que mejorar el texto que vino de la Cámara de 
Diputados, para que luego, rápidamente, los diputados puedan votar las modificaciones y, así, antes 
de fin de año tengamos parques industriales. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Me informa la secretaría que tres delegaciones vinieron a esta comisión: las 
autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 1. de agosto; las del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el 8 de agosto, y los representantes de la Cámara de Industrias, el 15 del 
mismo mes. 


(Se suprime momentáneamente la toma de la versión taquigráfica). 


SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Con respecto a la reinserción de los presos, está pensado que salgan en 
libertad 6.000; alguien que está dentro de lo que era el patronato decía que se podría buscar en este 
tipo de emprendimientos algo de legislación para facilitar que puedan acceder a puestos en estos 
parques industriales. Justamente, el tema es que las personas salen en libertad y en algunos casos 
los tienen 90 días porque no tienen donde estar y, en otros, les dan para algunos gastos, pero cuando 
van a pedir trabajo, no lo consiguen. Se planteaba entonces qué posibilidades había, en cada uno de 
estos emprendimientos, de dar alguna facilidad o estímulo para que el empresario, el Estado o quien 
fuere pudiera ir abriendo un poco más el abanico de modo de ayudar a que esta gente se integre a la 
sociedad; de lo contrario, no vamos a integrar a más nadie y, en lugar de ser miles, va a ser una 
progresión geométrica. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a pedir a la secretaría que para el próximo miércoles nos informe 
acerca de cuál es la normativa existente. Con respecto a obra pública, sé que se pide que se tomen 
personas que fueron privadas de libertad. Analizaremos entonces si se puede agregar algo, si es que 
vamos a modificar el proyecto. 


SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: luego de avanzar y votar el proyecto al que se ha hecho 
referencia, me interesaría mucho que al menos empezáramos considerar la iniciativa sobre publicidad 
oficial, que radica en esta comisión. Lo que quiero es priorizar el tratamiento de ese proyecto una vez 
que terminemos el de parques industriales. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora senadora. 
No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. 


(Son las 16:17). 
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